DART AEROSPACE LTD 
Work Order: 


DescriDtion: Bracket 
Part Number: 
04434-7 


Inspection Dwg: 04434 
Rev: A 
Paae 1 of 1 


FIRST ARTICLE INSPECTION CHECKLIST 


Drawing 
Actual 
Method of 
Tolerance 
Accept 
Reject 
Inspection 
Comments 
Dimension 
Dimension 


12'0.098 
+0.004/-0.001 


1.42 
+/-0.030 


1.70 
+/-0.030 


2.24 
+/-0.030 


3.81 
+/-0.030 


10.41 
+/-0.030 


11.98 
+/-0.030 


12.52 
+/-0.030 


12.80 
+/-0.030 


14.22 
+/-0.030 


0.35 
+/-0.030 


0.85 
+/-0.030 


1.75 
+/-0.030 


2.65 
+/-0.030 


2.95 
+/-0.030 


5.53 
+/-0.030 


5.82 
+/-0.030 


6.13 
+/-0.030 


5.02 
+/-0.030 


5.36 
+/-0.030 


5.64 
+/-0.030 


2.34 
+/-0.030 


2.65 
+/-0.030 


3.02 
+/-0.030 


11.24 
+/-0.030 


11.59 
+/-0.030 


11.94 
+/-0.030 


0.040 
+/-0.010 
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